— 
Ludwik Machalski 


artysta malarz, profesor VI Gimnazjum w Krakowie 


przeżywszy lat 54, zmarł nagle dnia 20-go lipca 1954 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
we czwartek dnia 26 b. m. o godzinie 2-giej po południu. na który-to smutny obrzęd stroskana żona 
z synem i rodziną zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego i Znajomych. 
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